KİMYA 10. SINIF 


KIMYANIN TEMEL KANUNLARI VE 
KİMYASAL HESAPLAMALAR 


Mol Kavramı ) 


Mol Kavramı 155777 0. sinf Kimya 


Mol Kavramı 


Mol sayısı hesaplamalarında kullanılan nicelikler, sembolleri ve en 
fazla kullanılan birimleriyle aşağıdaki tabloda verilmiştir. 


(fol Kavramı EDEN 


Mol Hesaplamaları 


1 > Kütlesi verilen maddenin mol sayısı 


Mol sayısı «Verilen madde miktarı nn. 
YS Mor küttesi M, 


Cil Kavramı — EDENE 


Mol Hesaplamaları 
SORU : 


Oksijenin mol atom kütlesi 16 gram olduğuna göre 6,4 gram oksijen 
kaç mol atomdur? 


( iiol Kavramı — EDEN 


Mol Hesaplamaları 
SORU : 


0,15 mol X elementinin kütlesi 6 gram olduğuna göre X'in atom 
ağırlığını bulunuz. 


Cih Kavramı 10 Sikim 


Mol Hesaplamaları 
SORU : 


0,3 molü 12 g olan atomun atom kütlesini bulunuz. 


(Mil Kavramı — —azDEND 


Mol Hesaplamaları 
SORU : 


11,2 gram demir kaç moldür? (Fe:56 g/mol) 


(fol Kavramı EDEN 


Mol Hesaplamaları 


2 Tanecik sayısı verilen maddenin mol sayısı 


tane 
Mol sayısı- Verilen tanecik sayısı n—N. 
Avogadro sayısı N, 
m “ 


tane/mol 


Cih Kavramı 10 Sikim 


Mol Hesaplamaları 
SORU : 


9,2 gram Na elementi kaç tane atom içerir? (Na:23 g/mol) 


( Mil Kavramı an 


Mol Hesaplamaları 
SORU : 


1,204x1025 tane Mg atomunun kütlesi kaç gramdır? (Mg:24 g/mol) 


( iiol Kavramı —AIMUETİTSTƏ 


Mol Hesaplamaları 
SORU : 


1,806x1024 tane atomunun kütlesi 84 gram olan elementin mol atom 
kütlesi kaç gram/mol dür? 


CMol Kavramı — AAA 


Mol Hesaplamaları 
SORU : 
5 tane atomunun kütlesi 120 akb olan elementin mol atom kütlesi kaç 
gram/mol dür? (Avogadro sayısı 6x10?5)alınacak.) 


CMol Kavramı MM 10 SınıfKimya 


Mol Hesaplamaları 
SORU : 


0,5 mol CO, molekülü, 

a) Kaç tane CO, molekülü içerir? 

b) Kaç tane atom içerir? 

c) Kaç gramdır? 

(C:12 g/mol, 0:16 g/mol, NA: 6,02x1025) 


Cih Kavramı 10 Sikim 


Mol Hesaplamaları 
SORU : 


18,06x102 tane CH, molekülü kaç moldür? (NA: 6,02x1023) 


( Mil Kavramı an 


Mol Hesaplamaları 
SORU : 


2,408x1023 tane N atomu içeren NH, bileşiği kaç moldür? (NA: 6,02x1073) 


CMol Kavramı MM 10 SınıfKimya 


Mol Hesaplamaları 
SORU : 


3 g karbon içeren C,H, molekülü, 

a) Kaç moldür? 

b) Kaç gramdır? 

c) Kaç tane H atomu içerir? 

(C:12 g/mol, H:1g/mol, NA: 6,02x1023) 


( iiol Kavramı EDENE 


Mol Hesaplamaları 
SORU : 


18,06 x 1024 atom içeren sodyum bikarbonat (NaHCO, ) bileşiği, 
a) Kaç moldür? 

b) Kaç tane oksijen atomu içerir? 

c) Kaç gram karbon içerir? 

(NA: 6,02x1023 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol,Na:23 g/mol, ) 


CMol Kavramı MM 10 SınıfKimya 


Mol Hesaplamaları 
SORU : 
12,04 x1022 tane atomunun ağırlığı 4,8 g olan X elementinin, 
a) Atom kütlesini bulunuz. 
b) 1 tane X atomunun kütlesini bulunuz. 
(NA: 6,02x1023 ) 


(fol Kavramı EDEN 


Mol Hesaplamaları 


3 Normal Şartlar Altında (0 "C, 1 atm) verilen maddenin mol sayısı 


litre 
Mal söüsi Verilen hacim -V 
YI ağ / 224 
mol b 


litre/mol 


( iiol Kavramı EDENE 


Mol Hesaplamaları 
SORU : 
9 gram C,Hg molekülü (gazı) normal şartlar altında kaç litre hacim 
kaplar? (C: 12, H:1) 


Cici Kavramı — EDENE 


Mol Hesaplamaları 
SORU : 
Normal şartlar altında 8,96 litre hacim kaplayan NH, gazı kaç tane 
atom içerir? 


€ Mol Kavramı MX 10 SınifKimya 


Mol Hesaplamaları 
SORU : 
6,4 gram oksijen gazı için aşağıdaki 
soruları cevaplayınız. (0:16 g/mol, NA: 
6,02x1025) 


a) Kaç mol atom içerir? 

b) Kaç mol molekül içerir? 

c) Kaç tane atom içerir? 

ç) Kaç tane molekül içerir? 

d) 1 tane oksijen molekülü kaç gramdır? 


